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PUBLIC INVITED TO SIGN BOOKS OF CONDOLENCE 


MONTREAL / January 27, 1993 -- Montrealers who wish to express 
their sympathies on the death of the Right Honourable Jeanne Sauvé 
are invited to sign books of condolence that will be located in the 
atrium of Concordia University's J.W. McConnell Building, 1400 de 
Maisonneuve Boulevard West, and the lobby of the Administration 
Building on the University's Loyola Campus, 7141 Sherbrooke Street 
West, effective 11:00 a.m. tomorrow, Thursday January 28, 1993. 

The books of condolence will eventually be forwarded to the 
Sauvé family. 

Mme Sauvé assumed her duties as Chancellor of Concordia 
University only four months ago, on October 1, 1992. She succeeded 
Alan B. Gold, who had held the post since 1987. Justice Gold 
recently retired as Chief Justice of the Québec Superior Court. 

In a statement issued this afternoon, Concordia Rector and 
Vice-Chancellor Patrick Kenniff said that "Jeanne Sauvé's death is 
particularly painful, because it comes so soon after her 
appointment as Chancellor. 

"Everyone at Concordia was looking forward with great 
anticipation to the contributions that she would make to this 
University. 

"Regrettably, we will never receive the benefit of her 
experience and wisdom." 


- 30 - 


1455 de Maisonneuve Blvd. West, Montréal, Québec H3G 1M8 
Telephone (514) 848-4880 / Fax (514) 848-2814 


t 


t t 
t 
i 
z t 
t 


‘ t 


UNIVERSITE 


Concordia 


Contactez) Ken Whittingham 


Directeur du Service des relations publiques 
Tél.: (514) 848-4879 Téléc.: 848-2814 


LE PUBLIC EST INVITE A SIGNER LES LIVRES DE CONDOLEANCES 


MONTREAL / Le 27 janvier 1993 -- Les Montréalais qui 
souhaitent exprimer leurs condoléances a la suite du décés de la 
tres honorable Jeanne Sauvé sont invités a signer le Livre qui sera 
mis a leur disposition a l'atrium du pavillon J.W. McConnell de 
l'Université Concordia, 1400, boul. de Maisonneuve ouest, et a 
l'entrée principale du pavillon de l'administration du campus 
Loyola, 7141, rue Sherbrooke ouest, dés 11 h demain matin, jeudi 28 
janvier 1993. 

Les livres de condoléances seront envoyés plus tard a la 
famille Sauvé. 

Mme Sauvé est entrée a la chancellerie de l'Université 
Concordia il y a a peine quatre mois, le 1° octobre 1992. Elle 
succédait au juge en chef Alan B. Gold qui occupait le poste depuis 
1987 et qui vient de prendre sa retraite de la Cour supérieure du - 
Québec. 

Le recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, M. 
Patrick Kenniff, a déclaré cet aprés-midi que "le décés de Mme 
Sauvé est particuliérement douloureux parce qu'il survient si té6t 
apres sa nomination comme chancelier. 

La communauté universitaire se réjouissait a l'avance des 
contributions que Mme Sauvé aurait pu faire a notre université. 
Mais malheureusement, nous ne bénéficierons jamais de_ son 
expérience et de sa sagesse." 
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